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品名 SRC -30 己 E 
SRC -30 己 E-S 

お式の呼び: SRC -30 已 E -1 ，-2 


〇 室内でガス機器をお使いの 
際には、換気に十分注意し 
て < ださい。 

換気ずる室内で換気不十分な状態で使用 
すると、一酸化炭素中毒を起こ 
し、死 t 事故にいたるおそれが 
I ぁります。 _ , 

ご愛用の皆様へ 

このたびは、ガスフアンヒーターをお買い 
上げいただ定まして、ありびとラございます。 

• ご使巧になる前にこの取扱説明書をお読 
みいただきををに正しくお使いください。 

参かいお子様にはさわ5せないで<ださい。 
♦この取扱説明書の一部び保記書になって 
いまず。内容をよくご確認のうえ大切に 
保管してください。 

♦取扱説明書を紛失した場合は、お買い上 
げの販売店、またはちよりの当社のま社、 

ま店、営業所、出張所にて再購入してく 
ださい。 

♦この機器は国内専用ですので、海外で使 
用しないでください。 

♦この機器は家庭用ですので、業務用のよ 
ラな使い方をされますと著しく寿命が縮 
まります。 


ガスフアン ヒーター 

取扱説明書 

家庭用 

原話*付一 


ら<じ 


保証書 


H 各35のなまえとはたらさ 


を ま全上のごを意 C # ず お守りくださし、:) 


® 機器の設置 
41運転-停止のしかた 


眞室温調節のしかた 
@□ックのしかた 


可 おはよラタイマー運転のしかた 


⑤仕様 

@日常の点検とお手入れ 
⑩故障かな？と思った5 

ま全装置び作動したときの処置 


浸保管とアフターヴービス 
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1お式の呼び 

SAW05W’-2 U ン f イガスファンヒーター保証書 

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたちのでず。本書は、お客様の正常な使用状態にお 
いて万一故障した場ちに、本書記載内容で無料修理を巧ラことをお約束するものです。 

言己 

1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象としまず。 

保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 

2. ご転居の際は、事前にお買い上げの販売店にご相談 <ださい。 

3. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの版売店に修理がご依頼でさない場合には、別添の r 連箱先」一覧表をご覧のうえ、 
お近 < のリンナイま社 • ま店 • 営業所 • 出張所にご相談 <ださい。 

4. 本保班書は再発巧いたしませんので大切に保管してください。 

日.保班についての規定は下記をご覧ください。 

無料修理規定 


1.取扱説明書、本体目ち付ラベルなどのを意書に従った正常な使用状態で故障 
した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの薛社窓□び無料修理い 
たします。 

吕.保詔期間巧に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご 
巧頼のうえ、出お修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および離 
島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申 
し受けます。 

3.保記期間巧でも次の場合には有料修理になります。 

(イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。 

(□) お買い上げ後の取付場巧の移動、落下などによる故障および損傷。 

( A ) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障 
および損傷。 

(二）一般家庭切外(例えば、業務用の長時間使用、車両、胞舶への搭載）に使 
用された場合の故障および損傷。 

(ホ）本書の提示びない場合。 


(へ）本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を 
書さ替え5れた場合。 

(卜）指定がの燃料、使用電源（電圧）の使用による故障および損傷。 

(チ）ご乾居などによる熱量変更に伴う改造•調養の場合。 

4.本書は日本国内においてのみ有効です。 

This warranty is valid only in Japan . 

※この保証書は本書に明示した期間、条件のちとにおいて無料修理をお約ま 
するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保詔責 
任ち）およびそれながの事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する 
ちのではありません。保証期間経過をの修理などについてご不明の場合は、 
お買い上げの販売店または別添の「連絡先」一質表をご覧の上、お近くのリ 
ンナイま社•を店•営業所•出お前こお問い合わせください。 

※保設期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳し <は取扱 
説明書をご覧 < ださい。 


お買い上げ曰および販売店名 


お買い上げ曰 

年月 曰 

販売店名 

住 巧 

電話番号 


扱若印 


U ン t イ株式会社 


H 


お客様へ：この保詔書をお受け取りになるときにお買い上け日•販売店•取扱者印力、記入して 干 454-0802 名古屋巿中 j II 区福住町裡2目号 

あることを確認してください。 TEL 代表 052 (361)8211 'i 
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る部のなまえとはた S を 


〈正面> 


操作 

星転状態を設定 
しまず。 



ごを意ラべルス； 

ご使用上の注意 j 

事項が表示して 
あります。ご使 
用前にお読みく 
ださい。 

ミ豆風吹出し □ 



温風の出□です。 

ご使用中、ご使用直後は熱くなっていまずので 
ミち意してください。内部ではフアンが回ってい 
ます。指や鉛筆などを入れないでください。 


〈背面〉 

取っ手- 

機器を移動するとき 
に使用します。 

ねじ- 

エアフイルターの固 
定用のねじです。 


ガス接続- 

ごを意ラベル 

銘板- 

ガス•電源の種類が 
表示してあります。 


ガス接続 □ 

強化ガスホースの 
接続□です。 




まを上のごを意 


必ずお守りください 


この機器を安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みくださし、。 


この取扱説明書および製品への表示では製品を正し <お使いいたださ、あなたや他の人々への危害や財産への損 
害を未然に防止ずるために、いろいろな絵表示をしていまず。その表示と意ほは次のよ5になっていまず。内容を 
よ<理解してか6本文をお読みください。 


表 お 

意 味 

A 危険 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ危険、または义 
巧のを険が差し迫って生じることが想定される内容を表しています。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ可能性、または 
义災の可能性が想定される内容を表しています。 

A を意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負5可能性や物的損害のみの発 
生が想定される内容を表しています。 


絵表示につし、て次のような意昧があります。 

AAAAG ®®®® Q € 

一般的な発火ま意回転物ま意高;豆ま意一般的な禁止分解禁止火気禁止めれ手禁止水めれ禁止必ず巧ラ電源プラグを 
危険•警告•ま意 抜け 


A を険 


ガス漏れに気づいたときは 



ガス漏れに気づいたとさはガス事業者（供給 
業者）の処置び終わるまでの間、絶対に义を 
つけたり、電気器具（換気扇その他）のスイ 
ツチの入-切や電源プラグの巧を差しおよび 
周辺の電話を使用しない。 

炎や义巧で引义し、爆発事故を起こすことがあります。 



電気器具（換気扇その他） 
のスイッチの FA - 
切」をしない。 





〇 

必ず行ラ 


①すぐに使用をやめ、ガス栓と 
メーターのガス栓を閉じる。 



お部屋のガス栓（例) 



A 警告 


使用ガスおよび使用電源を確かめる 


〇 

確認する 


機器本体銘板に表示してあるガス種（ガ 
スク Vb - 刀および電源（電圧-励鐵〇 
を確認ずる。 

♦表示のガスおよび電源が一致していない場合、 
不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、 
爆発着乂や機器が故障する場合がありまず。 
♦転居されたときち、供給ガスの種類、電源 
の種類を必ず確認して < ださい。 

♦わか S ない場合はお買い上げの販売店、ま 
たはをよりの当社のま社、支店、営業所、 
出張所に連絡してください。 


(〇〇-〇〇〇〇〇-〇卜 

都市ガス 12 A '13 A 用 

1 吕 A 00000 

13 A 00000 
( 00 . 00)- 00000 

IJ ン f ■イ 株式さ社 


Ci 吕 A ’13 A > ~ トガス種の確認 
-形式の呼び 


■ J ン t イ巧式さ社 

定格電圧 CacioovK , 
定格消費電力 Q O/QQW / 
定格周波数 C 50/60 HZK 


-製造年月 


>一電源の 
確認 


(13 A の場合） 



引义のおそれのあるものを使用しない 


Q 機器の周囲では、スプレー•ガソリン- 
べンジンなど引义のおそれのあるちの 
を置いたり、使用したりしない。 

引义して义巧の 
おそれがあ0ます。 


スプレー生を機器の前に置かない 


Q スプレー宙（殺虫剤-ヘアスプレー • 
カセットコン□用ボンベなど）を機器 
の前方に置かない。 

熱でスプレー宙内の圧力が 
上がり、爆発するおそれが 
あります。 




使用中は外出、就寝をしない 


Q 運転したまま外出や就寝は絶対にしなし、。 

义災など予期せめ事故の原因になります。 
(タイマー運転の場合は除く） 


温風吹出し□にものを入れない 


温風の出し□やエアフィルターの中に、紙’ 
が異物など巧入れたり、ふさし、だりしなし、。 

異常燃焼し、一酸化炭素中毒や义巧の原因にな 
D ます。 


換気のご注意 


低温やけどにま意 


〇 

換気する 


使用中は1時間に1回、 
扇を回すか、窓を開ける 
などして換気ずる。 

室内で換気不十分な状態 
で使用ずると、一酸化炭素 
中毒を起こし、死 t 事故に 
いたるおそれがあります。 


1分間程度換気 



温風を長時間体に当てない 


ミ豆風をじかに長時間体に当てない。 

V , v 体調悪化や健康障害の原因になりまず。 


(S) 


温風の直接当たる場所で就寝しない。 

低温風でも連続的に当たるとお温やけどの原 


因になりまず。 

(特に乳か巧、おモ様、お年寄り、病人など、 
自分の意思で身体を動かせない方。疲労が激 
しいとさ、おミ酉や睡旧薬を飲まれたち、皮膚 
や皮膚感覚の弱い方 
などがお使いのとさ 
は、周りの方がま意 
して < ださい。） 



異常時には 


〇 

必ずけラ 


点义しない場合や使用中に異常な燃焼-臭気-異常音-異常な温度び感じられた場合、ま 
たは使用途中で消义ずる場合は、ただちに使用を中止し、ガスをを閉じる。 

異常を感じたとさは、「故障かな？と思った5」および「安全装置び作動したときの処置」に従っ 
てください。上記の処置をしても直5ない場合は、使用を中止し 
て、お買い上げの販売店、またはちよりの当社のま社、ま店、営 
業所、出張所にご連絡ください。 

《地震-义災など緊急の場合》 

地震、义災など緊急の場合は、ただちに使用を中止しガス栓とメ 
一夕一のガスをを閉じる。 



機器を分解しない 


修理-改造には高度な専門知識び必要 
です。お客様ご自身で、工具を使用し 
ての分解や修理-改造は、絶対に行わ 
ないで < ださい。 

思わめ事故や故障の原因になります。 


電源コードの破損-加工禁止 


電源コードを切断して延長しない。 

I V いたんだ電源コ-ドは使用しない。 

機器の設置は電源コードびコンセント 
に届く範囲内とする。 

感電や乂おの原因になります。 



雷お-1 _ド•プ S グ_ 

AC 100 V 已0/巨 OHz 用です。 


電源プラグの不完全接続禁止 


許容電力む上の使用禁止 


周囲の防义措置 


特殊な場所は避ける 


機器のガス接続口 


/〇. •スリムプラグ取り付け禁止 
( \) •機器用ソケット取り付け禁止 

•ゴム管接続禁止、クチゴム付ガスホー 
ス接続禁止 


お部屋のガスを（例） 



ガスの接続 


ガス接続は、ル□径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード）を使用します。 
参機器にはあ S かじめル□径迅速継手用プラグが取り付け6れています。 
参 LP ガス用機器には LP ガス用を、 12 A - ^3 A 用機器には12 A •1 3 A 
用のル□径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード）を使用してくだ 
さい。 

参機器のガス接続□、ガス栓とちに「カチッ」と音がずるまで確実に巧 
し込んでください。 


ガスコード接続のごま意 


(S) 


エアフィルターを外して運転しないで 
<ださい。 

機器内部へのほこり詰まりによる故障の原因 
となります。 


(S) 


ルさなお子様び遊んだり、いたず！5しな 
いよラにを意してください。 

思わめ事故につながるおそれがありまず。 


電源プラグを巧いて停止しない 


(S) 


電源プラグを巧いての 
停止はしない。 

機器の過熱の原因に 
なります。 



電源プラグのあつかいにま意 


运 


点検やお手入れの際は 
必ず電源プラグを巧い 
て < ださい。 

感電やけがをずることが 
あ0ます。 



ガス栓を閉じる 


〇 使用後は必ず運転スイツチを切り、消 
义したことを確かめる。 

ガスをを 外出や、長時間使用しないとさは、ガ 

閉じる 


じゆうたんの上で使用する場合 


〇 


必ずけつ 


毛足の長し、じゅうたんの上に置く場合は、 
機器の重みで沈んでち、じゅラたんの 
毛足に直接温風び当たらないよラに機 
器の下に板などを敷いて使用する。 

じかにじゅうたんの上に置くと、じゅうたん 
が温風の熱で変色することがあります。 



の 


スをを必ず閉じる。 


電気力ーペット • ミ豆水マットの上には 
設置しない。 

機器の重みで電気カーペット-温水マットが 
故障ずる場合があります。また、電気カーぺ 
ットや温水マツトの熱で機器が正しい制御を 
しないことがありまず。 


〇 


必ず行う 


電源プラグの差し込みは確実に巧う。 

差し込みが不完全な場合、感電•発熱による 
义災の原因になりまず。また、いたんだ電源 
プラグ、緩んだコンセントは使わないでくだ 
さい。感電•発熱による火災の原因になりまず。 


(S) 



電源プラグのあつかい 


磯) 


電源プラグは、めれた手で 
触日ないでください。 

感電やけがをすることが 
あ0ます。 



〇 


必ず行■っ 


コンセントや配線器具の定格を超える 
使い方や、交流100 viu 外で使わない。 

たこ足配線などで指定 
された定格を超えると、 

発熱による义巧の原因 
になります。 


電源プラグにほこりを付着させない 
(清掃する)。 

電源プラグのほこりなどは、 

乾いた巧で a き取ってくだ 
さい。電源プラグにほこり， 

がたまると、湿気などで絶 
縁不良になり、义がの原因となります。 



A を意 


運おしたまま移動しない 


落下物にま意 




運転したまま持ち運びしない C 

強化ガスホースが巧けたり、折れ 
たりしてガス漏れや異常燃焼の原 
因になります。また、やけどの原 
因にちなりを険でず。 





たなの下など、落下物の 
を険のあるところでは 
使用しない。 

落下物によっては、义巧の 
おそれや、機器故障の原因 
になります。 



用途について 


义のついたをのを近づけない 


(S) 


暖房似外の用途（巧類の乾燥など）に 
は使用しない。また、巧類•毛布•シ 
ーツなどを機器の上に置い 
たり、掛けたりしない。 

义災や思わめ事故の原因に 
なります。 


やけどにま意 



(S) 


义のついたタバコ-線香などを近づけ 
ない。 

引义して义災の原因になるおそれがありまず。 


A 


巧温注忌 


使用中および使用直後は、操作部、取 
っ手似外は高温になっているので手を 
触れない。 

やけどのおそれがありを険でず。特に温風が 
出し□付近、エア 
フィルター部など 
の局温部 ( L は軸れ 
ないで < ださい。 


機器にの5ない 



(S) 


機器の上に腰かけたり、 
のったりしない。 

けがややけど、機器の変お 
によるガス漏れ、不完全燃 
焼など故障のおそれがあり 
ぶ9 〇 



巧面変色 • 変形についての注意 


(S) 


ミ豆風吹出し□の前や周囲に6のを置い 
たり、機器の後面（エアフィルター部） 
をふさびない。 

機器が過熱し、やけどや機器故障 
の原因になりまず。また、床やじゆ 
ラたんなどの変色やヒビ割 
れの原因になつたり、 U モコ (！ 

ンなどのプラスチック製品は 
変形 • 変色の恐れがあ D ます。 


殺虫剤、防虫剤使用時のま意 



(S) 


室内くんじよラタイプ（発煙型）の殺 
虫剤、防虫剤を使う場合は運転をしない。 

機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出し 
□か6放出されて、健康に良くないことがあ 
りまず。 

殺虫剤、防虫剤を機器にかけない。 

機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れずるこ 
とがあります。 


エアフィルターをがして運おしない 


A 使用中、停電により機器び停止したり、 
/1\誤って電源プラグを巧いて機器び停止 


巧;皿/主思 


したとさは、機器の後面（エアフィル 
ターや取っ手部分）び高温になってい 
るので、手を触れない。 

やけどのおそれが 
あり危険です。 



温風吹出し□へ指を入れない 




回転物ま意 


温風の出し□に指や鉛筆などを入れない 

対流フアンが回転して 
いまずので、けがをす 
るおそれがあります。 

(特にルさなお子様の 
いるご家庭はごを意く 
ださい。） 



電源コードを持って引き巧かない 


の 


電源プラグを巧くときは、コードを持 
たずにプラグを持って巧く。 

電源コードを引っぱると、 

電源コードが破損し、 

感電. ショー ト- いィ、 

义災の原因となり ' 

ます。 


スプレーや化学薬品を使用する場前こ-設置しない 



(S) 


スプレーや化学薬品を使用する場所およ 
び綿ぼこりのをい場所（理•美容院や、メ 
ツキ • 塗装工場など）では使用しない。 

フ□ンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発 
生により金属がさびたり、 

刺激臭や異臭がずる 
原因になります。ま 
た健康を害したり、 

機器の故障の原因と 
なります。 


子供に対する注意 



の 


ミ豆風吹出し□の前にギヤラリ（格子）を取 
り付けない。 

温度調節が正しく 
行われず火災の原 
因になります。 



の 



ミ谷室など水のかかる場所に設置しない 


お室など高温-を湿-水のかかる場所 
には設置しない。また、上に巧びんや 
金魚ばちなどを置かない。 

漏電して感電•乂災の原因になりまず。また、 
機器の故障の原因になります。 


水平なところに設置する 


乾燥室’ミ豆室’動植物の飼育室など、特殊 
な場所では絶対に 
使用しない。 

植物び枯れたり動物び 
死 t するおそれがあり 
ます。 


ドアの近くに置かない 



(S) 


ドアの近くなどに 
置かない。 

機器の起倒や、やけど 
などのおそれが 
あ0ます。 



油成分び浮遊している場所では使用しない 


〇 


機器は水平なところ（確実に設置でを 
るところ）に設置する。 

0ず行3機器が傾くと温風の方向が変わり、温風が当 
たる音盼が変色やヒビ割れすることがあります。 


の 


機械油や、天ぷ5油など油成分び浮遊 
している場所に置かない。 

機器の樹脂がヒビ割れすることがあります。 


段差のある床面に設置しない 


の 


段差のある巧面に設置しない。 

温風が当たる部分が変色やヒビ割れすることがあります。 



お願い 


雷主意 


機器に強い風を当てない 


C 


雷び発生しはじめた日、ずみやかに運 
転を中止して、電源プラグをコンセン 
卜から巧いてください。 

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷す 
ることがありまず。 


の 


強い風ののさ込むところでは使用しな 
いで < ださい。 

炎が風で消えることが 
ちります。 






結露にま意 


〇 


換気する 


この機器は室内燃焼機器のため、気密 
の高いお部屋などでは換気をして < だ 
さい。 

壁や天并が結露する場合や、 0 A 機器等に機能 
障害が生じる場合があります。 


壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない 


の 


壁に掛けたり、机や台にのはて使用しない。 

落下や転倒によりけがの原因になります。 


曰 


機巧の設置 


設置前の準備と確認 


♦個包をすべて取り除いてください。 

各部分のあて紙や包装部材をすベて取り除さます。 

ガス接続□には、輸送-保管時におけるゴミ混入防止のためキャップがついています。 
必ず取りがして使用してください。 


設置場所について 


>义災予防のため、巧のことを必ず守ってください C 

- A 警告- 


上ち 

4.己 cm じ(上 


〇 機器の上や周囲には燃えやずし1ちのを置かない。また、 
機器を設置の際は、家具•壁•カーテンなど燃えやずいら 
あず行うのに近づけない。义災の原因になりまず。 


をち 

4.已 cmliLh 


左側ち 
4.已 cmL 义 


機器の前方は、 60 cm しソ上 
後方は、 4.已 cmL ソ上 
上方は、 4.已 cmL ソ上 
両側方は、4.已 cmL ソ上 

燃えやずいちのか5離してください。 

また、じようぶで水平な場所に置いてください。 



前ち 

日 OcmU 上 


♦機器の周囲が囲われていると、正しいお部屋の温度が検知できないことがあります。 


♦ヒビ割れたりして古 < なった強化ガスホースは、必ず取り曾えてください。 

♦強化ガスホースが、巧れたり、ねじれたりしなし)ようにできるだけ短く接続してください。 

♦強化ガスホースは、温度の高いところに触れたり、上にちのをのせたりしないでください。 

♦強化ガスホースは、化の部屋まで延長したり、壁•天并などを通したりしないでください。 

♦ガス接続部に傷がついたり、異物が付着するとガス漏れの原因となりますので、ていねいに清潔にお取り扱いく 
ださい。また、お使いにな5ない時は、キャップをガス接続□にはめてください。 



1 クチ71ム付 
ガスホ—ス 
接続禁止 


機器本体 


Iゴム管接続禁止 


ゴム管巧プラグ--ゴム管 


C 


機器本体 


機器巧ソケット 
取り付け禁止 


Iガス n— ド 

^HD 


機器ホ体 IgwI'sp 



































































































































































































































































































































4 運拓•停止のしかた H 7 おはようタイマー運転のしかた 


ガスファンヒーターの基本操作のしかたです。 

お使いにな S れるときは、「安全上のごミち意」もあわせてお読みください。 



♦運おスイッチを押します。 

♦運輯/燃焼ランプが緑色に点なします。 

参対流フアンが回転します。 

• 「已〜10砂」程で点义し、運転/燃焼ランプが緑色か5赤色にかわり、ノ くーナーに点义したことをお知己せします。 


(お願い） 

♦巧めてご使用になるとさや、しば6く使わなかったとさ、強化ガスホースを脱着した場合は強化ガスホー 
ス内に空気が入るため、運転開始時にいったん着义してか S 义が消えることがありまず。このようなとき 
には再点义機能によって自動的に1回だけ再点乂動作を行います。（再点义で义がついたときには、運転/ 
燃焼ランプが緑-►ホ-•■緑-►ホに点なしまず。） 

それでも义がつかいなとさには、表示部が「，11'」の点滅表示となり機器が停止します。そのとさは、運 
転スイッチを巧して点滅表示を解除後、再度運転操作を行ってください。 

♦運転スイッチを押し続けないでください。約1已秒間巧し続けると、自動的に運転を停止しまず（デジタル 
表示が「ツ？」の点滅表示)。そのときは、運転スイッチを巧して点滅表示を解除後、再度運転操作を行っ 
て < ださい。 


おはよラタイ7—運おのしかた 


ご希望の時間（何時間後）に運転を開始するよ5にタイマーをセットでさます。 

/ \ 

(例）現在の時刻[夜]午後10 : 30^ 

運転開始時刻[朝]午前白： 00^この間は7時間30分後なので 


タイマーはリ I ;に合わせます。 


* セット時間は 0. 已時間 （30 分）か524時間まで可能です。 

10時間までは0.已時間単位、10時間し U 上は1時間単位でセットできます。 

V _ y 

1. おはよラタイマー運おの前に確 IS してください。 

♦お部屋のガス栓は全開にしてください。 

♦室温調節はセットされていまずか。（セットしていないとさは、「室温調節のしかた」をご5んください。） 
♦温風方向に障害物や可燃物はありませんか。（特に温風がじかに身体に当た6ないよラにしてください。） 

2. 「おはよう」スイッチを押します。 

• 「おはよ5」ランプと運転/燃焼ランプ（緑色）が点なしまず。 

♦表示部にセツト時間が表示されまず。（約10秒間） 


♦巧めてセットするとさは、表示部が 8. [I を表示します。 


次回か6は前回セットした時間を表示しまず。 

♦おはよラタイマーは、運転中でち停止中でちセットできます。 

(運転中にセットしますと、「おはよ5」スイッチを巧したとき、燃焼が停止し、運転/燃焼ランプがホ色か 
5緑色にかわります。） 

(お願い） 

参おはよ5タイマー運転の待機中に、電源プラグをコンセントか S 巧いたり、停電したときは、おはよラタ 
イマー運転は自動的に解除されます。再通電したとをは表示部が「日日」の点滅をします。運転スイッチ 
を巧して「日口」の点滅表示を解除後、再度セットしなおしてください。 

参おはよ5タイマー運転の待機中に、機器が転倒したときは、表示部に「日5'」の点滅が表示され、おはよ 
ラタイマー運転は自動的に解除されます。運転スイッチを巧して「日3」の点滅表示を解除後、再度セッ 
卜しなおして < ださい。 

3. セット時間を合わせます。 

• 「 V 」スイッチを1回巧し、表示部を「'7.51にします。 


♦セット時間を合わせた後、約10砂{をに表示部は消なします。 

(消打後「 V 」または「■/\」スイッチを1回巧ずと残り時間が表示され、さ S に巧すとセット時間がかわ 
ります。） 

4.セット時間経過後に運おを開始します。 

♦運転/燃焼ランプ（ホ色）が点なします。 


停止のしかた 


■運おスイッチを押します。 

♦運輯/燃焼ランプが消打します。 

•消义後、巧流フアンは数分間回転し続けてか5停止します。これは機器内の温度がほくなるまで風で;令却し 
ているためでず。 

この間、電源プラグは巧かないでください。 

♦□ックがセツトされているときは、停止してち□ックランプは点なし続け、□ックは取り消されません。 


已.約1時間経過後に運おを停止します。 

♦運転を停止ずる前（約已已分経過後に）「おはよ5」ランプの点滅で、約已分後に自動的に運転を停止するこ 
とをお知5せします。 

♦停止すると、「おはよラ」ランプは点滅し続け、運転/燃焼ランプは消'なします。（□ックがセットされていれ 
ば、□ックランプは点なしています。） 

♦運転スイッチを巧すと「おはよ5」ランプは消なします。 

■おはようタイマー運おの取り消しかた 

「おはよラ」スイッチを再度巧ずか、運転スイッチを巧します。予約が取り消され、ランプが消なします。 

(□ックがセットされているとさは、□ックを解除してか己操作してください。） 

参おはようタイマー運転中は設定室温が m 」 の場合でも、自動的に2巨での設定で運転します。 


5室温調節のしかた 


室温調節のしかた 


室温の設定および変更は、運転中しかでさません。 

♦室温調節スイッチを押し、室温を設定します。 

♦ネ刃めて運転されるときは、設定室温が22でにセットされています。 

♦表示部を見なが5室温調節スイッチを巧し、ご希望の室温にセットしてください。 

設定室温は「1_」（約10で）「16」〜に巨 J 「 H 」 （連続して強燃焼）の範囲でセットできます。 

•一度セットした設定室温はマイコンび記憶しています。 


(お願い） 

♦お部屋の構造、設置場所、室が温度などによっては、設定された室温にな6ない場合がありまず。 

また、弱燃焼になってもお部屋の温度が上がっていくことがありますので、このとさは、いったん運転を 
停止してください。 


6 ロックのしかた 


□ックのしかた 




かさなお子様のいたず5による事故を防止ずるため、□ック機能 
がついています。 

• 「 V 」スイッチと「/\」スイッチを同時に 
押します。 

「□ック」ランプ〔緑色]が点なします。 


■ロックの取り消しかた 

「 V 」スイッチと 「■/ S 」 スイッチを同時に1砂じ(上巧して 
<ださい。 

( r □ック」ランプが消'打します。） 


化はよう J 





別意機能 


設定室温およびおはよラタイマー運転のセツト時間は、一度セツトすればマイコンが記憶します。電源プラグをコン 
セントか S 巧いた場合でち、次回運転するとさに同じ設定状態であれば、あ5ためてセツトする必要はありません。 


仕様 


暖房の目やずは温暖地を基準にしております。 



品 


名 

SRC -30 已 E 、 SRC -30 已 E-S 



燃焼方式 

ブンゼン式 

種 

類 

給排気方式 

開放式 



放熱ち式 

強制対流式 

点 

乂 


方 

式 

連続放電点乂 

暖房の目やす 


-般木造 

13 A 、 

1 2 A 、 LP ガス： 9置まで 

鉄筋および断熱木造 

1 3 A 、 LP ガス：13置まで 12 A ：12置まで 

が 

形 

寸 

法 

( mm ) 

高さ44 0 X 幅4已2 X 奥行160池剛21 0) 

質 



量 

(本術 

7.7 kg 

電気消費量 （50/60 HZ ) 

23/2已 W (待機時2.0 /2.0 W ) 

接 

続 


ガ 

ス 

ルロ径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード） 


電 

気 

AC 100 V 、 

己0/曰 OHz (電源コード長さ 2 m ) 

安 

全 


装 

置 

不完全燃焼防止装置 • 立消え安全装置 • 転倒時ガス遮断装置 
過熱防止装置（サー=スタ、温度ヒューズ） • 停電時安全装置 
過電流防止装置（電流ヒューズ） 

付 


属 


品 

取扱説明書(保証書付） 

使 

用 


ガ 

ス 

形式の呼び 

1時間当たりのガス消費量 

強化ガスホースの長さ 

都市ガス用 

12 A -13 A 

SRC -3 日已 E -1 

1 3 A ：3.49 kW 
(3000 kcal / h ) 

12 A ：3.26 kW 

(2800 kcal / h ) 

已 m じ(下 


L P 

ガ 

ス 

用 

SRC -30 已 E -2 

3.49 kW 

(0.251 kg / h ) 

已 m しソ下 


《 SRC -30 已 E - S は1 2 A • 1 3 A のガス種のみ 


♦運転中に□ックをセットしたとさは、運転スイッチの停止操作しソがは操作でをなくなります。 

参停止中に□ックをセットしたとさは、すべてのスイッチの操作がでさなくなります。 

♦□ックランプ点な中に運転する場合は、□ックを取り消してか6運転スイッチを操作してください。 
♦電源プラグをコンセントか6巧いたり、停電したときは、□ックは取り消されます。 


9曰ちの点検とお手入れ 


ま全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってくださし、。 


曰常の点検 


点検のポイント……巧のチェックポイントを点検してくださし、。 


C 強化ガスホースは> 


正しく接続されていまずか？ 

折れたり、ねじれたりしていませんか？ 


電源コードは) —— 
エアフイルターは ) ~~ [ 


いたんでいませんか？ 

正しくセツトされていますか？ 
ほこり詰まりはありませんか？ 


( H ^ 

♦日常の点検-お手入れの際には運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器が十分に;令えてか5電源プラグを 
コンセントか6巧いてください。 

•機器本体にはを全に関するごミち意ラベルが張り付けてあります。ミちれたり、読めなくなった時は、やわ5 
かい巧などでちれを拭き取ってください。また、お手入れの際に、はがれないよラにミち意してください。 
をし、はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはをよりの当社のま社、ま店、営業 
巧、出張所で新しいラベルをお買いホめのうえ、張り曽えてください。 


お手入れ 


♦機器のお手入れ （ 1力月に1回程度） 

ミちれた5そのつどお手入れをしてください。 

参やわ6かい巧をめるま湯でめ5してよくしぼってか6拭いてください。特にミちれのひどいときは、やわ6か 
い巧に台所用中性洗剤をつけておさ取ってください。 

♦温風の出し口のお手入れ （1 力月に1回程度） 

’— A 江息- ' 

0 1力月に1回程度は、温風の出し□のほこりを、電気掃除機などで掃除してください。 

参温風吹出し□び十分に;をえ、対流ファンが止まり温風び出なくなったことをおかめてか 5 行ってく 
化ず行う ださい。 


参温風吹出し□に白い粉やちれが付着することがありますが、異常ではあ 
りません。そのようなときは、やわ S かい巧で a き取ってください。 


(お願い） 

♦化学ぞラさんやアルカ I 」性洗剤、ベンジン、シンナーなどは、絶 
巧に使用しないでください。塗装の色があせたり、樹脂製の部品 
が変色したりします。 

参お手入れの際は、けがを防ぐためにを、手袋をはめて行ラことを 
おずすめします。 



♦エアフィルターのお手入れ （1 力月に1回程度） 

参1力月に1回程固ま、掃除をしてください。 

参エアフィルターにほこりが詰まると、フィルターサインがホ色に点滅し、お掃除時期をお知5せします。こ 
の場合には、必ずエアフィルターの掃除をしてください。 

参電気掃除機のブラシなどを使ってエアフィルターを装着したままほこりを吸い取ってください。ミちれがひど 
い場合は、エアフィルターを取り外し、はたきややね5かいブラシなどで、詰まっているほこりを取り除い 
て < ださい。 

参油などの特にひどい巧れが付着しているとさは、エアフィルターを取り外し台所用中性洗剤で手早く洗い、 
水気をよくさつてか6十分に乾燥させてください。 


〈取り外しかた〉 



〈取り付けかた〉 


ねじを列し、エア 
フイルター上部を 
持ちまっすぐ上へ 
引を出します。ム 
U な力を加えると 
破損ずることがあ 
0まず。 


エアフイルタ- 


ねじ 



エアフィルター上 
部を持ち、下部を 
後板の受け部に差 
し込み、上部のツ 
メをを板のち巧 
(上部）に確実に 
セツトし、ねじを 
締めてください。 


参はじめてねじを外すときは、かたい場合がありますので受ドライバーを使用してください。 

参エアフィルターを取り外したまま運転すると機器の故障の原因になります。掃除をはおず元の位置に確実 
にセットし、ねじを締めてください。 

参エアフィルターがほこり詰まりをしたり、温風吹出し□に障害物があったりしたときは、機器内が異常に 
過熱しまず。フィルターサイン点滅後ち運転を続けると、機器が自動的に運転を停止することがあります。 
参エアフィルターの網部に水が付着していると、ほこり詰まりと同じ状態となり運転しないときがあります。 

お手入れ後の水気は十分にきってください。 

参フィルターサインが点滅しているときは、最大燃焼量を下げて運転を行いまず。 


10巧障かな？とおった 6 

L ___ 


故障かな？と思ってち、よく調べてみると故障でない場合ちあります。 
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。 

( 巧のことを調べてください ） 


現 象 

点検のポイント 

運転スイッチを巧してち 
運転しない 

(運転/燃焼ランプが緑にな S ない） 

•電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていまずか。 

参ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 

参停電ではありませんか。 

• □ツクがセツトされていませんか。 

点义しない 

(運転/燃焼ランプがホにな6ない） 

参お部屋のガスをは全開になっていまずか。 

♦ガス管（強化ガスホース）内に空気が残っていませんか。 

♦マイコンメーターが作動していませんか。 

使用中に消义する 

参エアフイルターにほこりがたまっていませんか。 

(フイルターサインが点滅していませんか。） 

•温風吹出し□や、器具のを方がふさがれていませんか。 

参マイコンメーターが作動していませんか。 

♦不完全燃焼防止装置が作動していませんか。室内の換気をして< 
ださい。 

よく暖まらない 

♦設定室温がお< ありませんか。 

参お部屋の窓や戸が開いていませんか。 

参お部屋のガスをは、全開になっていますか。 

参機器の前方 60 cmL ソ内にちのが置いてありませんか。 

♦お部屋の大ささと機器の仕様（暖房の目やず）が合っていますか。 

ガス臭い 

•強化ガスホースの接続は確実にされていますか。 

•強化ガスホースがいたんでいませんか。 


参このほかに異常があるときや、おわかりにな!5ないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社のま社 • 
支店■営業所、出張所にご連絡ください。 


. ^ Arf 台- 

絶対にお客さまご自身で修理なさらないでください。 
不備がありますと乂災-感電などの原因になります。 


C こんなとさは故障ではありません ) 

現 を 

原因と巧策 

巧めて運転したときや、しば5くご使用にな5 
なかった後の運転開始時に、煙やにおいがでる。 

機器内部の部品などに付着しているミ由やほこ0が焼けるためでず。しば5 
く換気しなが5ご使用ください。また、フ a - U ングのワックスなどが温風 
に加熱されて、にお5ことがあ D ます。しば6 くずると自然になくなります。 

点义したときや、停止した後「コツン」「コツン」 
といラ音がずる。 

ガス適度を開閉するための電磁弁（電気で開閉するガス弁） 

が作動ずるとさの音です。 

点乂したときに「ボッ」という音がする。 

点义音がする場合があります。 

運転中に「シャー」といラ音がする。 

ガスの通過音がする場合があります。 

点义後や、停止後に「チリ」「チリ」「コツン」 

「コツン」とキシミ音が出る。 

機器内部の部品などが加熱やを却される際に金属が膨張、 
収縮して発生する音です。 

停止してもすぐに対流フアン捕風）が停止しない。 

機器内部を;令やしてか6自動的に止まりまず。 

停止を、再廣暫瀬作をしてもすぐに点火しない。 

内部が;令えるまでしば6く待ち、約20砂たってか己自 
動的に点义しまず。 

誤って電源プラグを巧いてしまったため、すぐ 
差し込んで運転操作をしたが、点义しない。 

内部が冷えるまで数分間待ってか6、再度運転操作をし 
て < ださい。 

おはようタイマー運転操作をしたのに停止する。 

おはようタイマー運転をした場合、1時間たつと自動的 
に停止しまず。再度運転操作をしてください。 


11まを装置び作動したときの処置 

L _ A 


この機器には、ま全装置び作動したときのお知日せ機能びついています。使用中に機器び停止し 
たら、 安全装置び作動していないか調べてください。 


きを装圏極時碱示 

をを装置 

原 因 

処置ち法 


f IP] 


不完全燃焼 
防止装置 

室内で換気不十分な状態で使用すると、一酸化 
炭素中毒を起こし、死 t 事故にいたるおそれが 
ありまず。エアフィルターが詰まっても同様でず。 

十分に部屋の換気を行い、エアフィル 
ター部の掃除を行った後、再運転して 
<ださい。 

V •ノ 

(12 点滅） 

■LL 消え 
安全装置 

ガス栓が開きたりなかったときや、強化ガ 
スホースを脱着した後などに起こります。 

点検を、再運転してください。 


r # i] 

(11 点滅） 


ガス栓が閉じ S れていたり、開きたり 
なかったときなどに起こりまず。 


f n zi 

心-, ノ 

(03 点滅） 


転倒時ガス 
遮断装置 

点义したまま機器を持ち運んだり、機 
器が倒れたとさなどに起こります。 

機器を起こした後、再塵転してください。 


〔 / ザ 


過熱 

防止装置 
(サー=スタ） 

エアフィルターがほこり詰まりしてい 
たり、温風吹出し□に障害物があると 
きなどに起こります。 

エアフィルター部の掃除や、障害物を取り 
除いたをしば6 く（已〜6分）してか6再運 
転してください。（電源プラグは対流ファ 
ンが回ってし)る間は巧かないでください。） 

U 4,有、贼_) 

フィルター 
サイン点ミ威 

過熱 

防止装置 
(ミ届度ヒューズ） 

エアフィルターや温風吹出し□がふさ 
がれたときなどに起こります。 

修理が必要です。お買い上げの販売店、 
またはちよりの当社のま社、支店、営 
業巧、出ミ長所にご連絡ください。 


(消む） 


週電流 
防止装置 
谭流ヒュ-力 

電気回路がショートしたとさなどに起 
こります。 

修理が必要です。お買い上げの販売店、 
またはちよりの当社のま社、支店、営 
業巧、出ミ長所にご連絡ください。 

f 

亭電時 

(消口） 

写通電 

n 

し , し , J 

(日0点滅） 


停電時 
を全装置 

停電により停止した。 

通電した S 再運転してください。 

(停電中は必ずガス栓を閉じてください。） 


nni 

V , し , J 

(7 日点滅） 


運転スイッチ 
回路を全 
装置 

運転スイッチ回路がショートしたとをなど 
に起こります。運転スイッチを1已砂な上 
巧し続けたとさにち起こりまず。 

再度運転スイッチを巧してください。（巧 
し続けないでください。）それでちを全 
装置がはた S < 場合は修理が必要です。 
お買い上げの販売店、またはちよりのガ 
ス事業をり共給業者）にご連絡 < ださい。 


♦お部屋の換気不足で不完全燃焼防止装置が作動したを、十分にお部屋の換気をせずに再運転しますと、 
「。点滅」い I ?点滅」「1"ィ点滅」などを表示して運転をしない場合があります。十分にお部屋の換気を行つ 
たを、再運転してください。 


巧管とアフターサービス 


保管（長期間使用しない場合) 


ガスおを閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、強化ガスホースを取り外してください。 

•機器の点検-お手入れをしてか5保管してください。 

•各部の巧れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールを掛けてくだをい。 

•特にガス接続□や強化ガスホースには、ほこりやごみび入ってガス通路を詰まらせないよラに、付属のキャップをしてください。 
•湿気やほこりのかないところに保管してください。 

•お求めになったとさの箱に入れておかれると便利です。 

•ベランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれがありますので 
お避けください。 


アフターサービスについて 


•サービスのお申し込み 

摧認のラえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさ5ないでお買い上げの販売店、またはもより 
の当社のま社、ま店、営業所、出張所（別添の「連絡先」一賣表ご参照）にご連絡ください。そのままご使用になりますと、故障や感 
電•火災の原因にな0ます。 

•乾居されるとき 

ガスには、都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。 

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご 
確認のうえ、お買い上げの販売店、またはちよりの当社の支社、支店、営業所、出張所または転居先のらよりのガス 
事業者（供給業ち）にご相談ください。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合ちあります。 

•転居にとちなラ調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。 

•保証について 

♦保証期間中は 

保証書に記載のよラに、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご K ください。 

保証書を紛失されますと、無料期間中であってち修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。 
•保証期間経過後の故障修理について 

お買い上げの販売店、またはちよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。修理によって機能が 
維持でさる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 

•補修用性能部品の保有期間について 

•補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造巧切後日年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品 
の性能を維持するために必要な部品です。ただし、保有期間経過後であってら補修用性能部品の在庫がある場合は、 
有料修理いたします。 

•点検整備のおすすめ（有料） 

•長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に （3 シーズンに1回程鼠「点検整備」を受け5れることをおすすめします。 
• 「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはちよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご用命ください。(有料） 

• 「点検整備」の内容は、下記の通りです。 

①機能部品の点検、確認 ③掃除整備 

•お客様の個人情報の取り扱いについて 

•当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前-ご住所*電話番号などの個人情報を、サービス活動および 
安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。 

•当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のた 
めに必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社切外の第=者に個人情報を開示-提供はいたしません。 
























































































































































































































































